

Sistema operativo 

• Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Procesador 

• AMD Athlon™ XP 2800+ 

• 333MHz Velocidad del bus frontal, Cache de 
nivel 2, 256KB 

• Chipset VIA KM400a 

Memoria 

• 512MB SDRAM DDR 

• 2 conectores para modulos DIMM 

• Memoria max.: 2 GB 

Almacenamiento de datos 

• 80GB Unidad de disco duro Ultra DMA (7.200 
rpm) 

incluye partition para sistema de recuperation para 5GB 

• Unidad de DVD 16x max. 

• DVD-writer +R/+RW 8x 

Comunicacion 

• Modem 56K de alta velocidad 

• Interface de red 10/100BT 

Video 

• ATI RADEON™ 9200 

• 128 MB de memoria de video 

Sonido 

• Solucion de sonido AC '97 integrada 

• (Altavoces suministrados con monitores) 

Accesorios 

• Teclado PS/2 y raton con rueda de 
desplazamiento 

• Monitores (se adquieren por separado): 
Compaq Presario FP5315 con LCD de 15 
pulgadas y altavoces integrados 

• Compaq Presario FP7317 con LCD de 17 
pulgadas y altavoces integrados 

Puertos y capacidad de expansion 

• 5 bahias de expansion 

• 1 AGP 

• 3 ranuras de expansion PCI (2 PCI libres) 

• 6 puertos USB 2.0 (2 frontales) 

• 2 Firewire-IEEE-1394 (1 frontal) 

• 1 puerto paralelo 

• 1 puerto serie 

• conector de audio frontal 

• Salida de TV 


Software 

• Microsoft® Works 7.0 

• Microsoft® Internet Explorer 6.0 

• Microsoft® Outlook® Express 

• Adobe® Acrobat Reader 6.0 

• InterVideo WinDVD Creator 

• Sonic™ RecordNow CD/DVD 

• Microsoft® MovieMaker 2 

• reproductor de Microsoft® Windows® Media 9 

• Apple iTunes 

• InterVideo WinDVD SE 

• Oferta especial: para obtener informacion sobre 
los programas disponibles a precios rebajados, 
visite: www.mysoftwarechoice.com 

Internet y en linea 

• Facil acceso a Internet con los principales 
proveedores de servicios de Internet 

Servicio y asistencia 

• Particion de recuperacion Compaq Presario 
(incluida la posibilidad de recuperar el sistema, 
las aplicaciones y los controladores por 
separado) 

• Reasignacion opcional de la particion de 
recuperacion 

• Herramienta de creacion de CD/DVD de 
recuperacion 

• Symantec™ Norton Antivirus™ 2004 
(actualizacion gratuita durante 60 dias) 

• Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003 

Informacion adicional 

• P/N: PG121AA#ABE 

• UPC/EAN code: 829160514253 

Peso 

• 12,8 kg 

• 14,5 kg Empaquetado 

Dimensiones 

• 182 x420 x390 mm 

• 300 x 490 x 590 mm Empaquetado 

Garantia 

• 1 ano, con recogida y devolution, piezas y 
mano de obra. Disponible una ampliation de 
garantia de 2 afios mas. 

• Puede obtener mas informacion en: 
www.hp.com/es/extensiones-garantia 
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